Czym się kierować przy wyborze drzwi zewnętrznych? 


Drzwi wejściowe do domu lub mieszkania, powinny być przede wszystkim bezpieczne. 
Stanowią też wizytówkę naszego domu, dlatego powinny być również estetyczne i wygodne. Na 
rynku, wybór drzwi zewnętrznych jest ogromny, dlatego pojawia się pytanie czym się kierować 
przy wyborze drzwi zewnętrznych?. 

Cena to główne kryterium jakim się kierujemy, ale nie powinna stanowić najważniejszego z 
kryteriów. Przy wyborze drzwi należy zwrócić uwagę oczywiście na cenę ale także na parametry 
drzwi, izolacyjność akustyczną oraz współczynnik przenikania ciepła. 

W pierwszej kolejności musimy zwrócić uwagę na szerokość i długość drzwi. Szerokość drzwi 
wejściowych powinna być mniejsza niż 90 cm. Jest to wymiar, który określa szerokość otworu po 
zamontowaniu ościeżnicy. Otwór przygotowany do wstawienia drzwi wynosi 12-15 więcej. 
Wysokość drzwi powinna mieć co najmniej 201 cm. wysokości. 

Kolejnym ważnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę przy wyborze drzwi jest 
współczynnik przenikanie ciepła U. Wartość współczynnika U zależy od materiału i konstrukcji 
drzwi. Należy jednak przestrzegać, aby wartość U nie przekraczała 2,6 W/(m2-K) 

Zwracamy oczywiście uwagę na izolacyjność akustyczną drzwi zewnętrznych, wyraża się ją w 
decybelach. Im ta wartość jest większa tym mniej hałasu zostaje przepuszczona przez drzwi 
zewnętrzne. Najczęściej wartość akustyczna dla drzwi zewnętrznych wynosi 
30 dB. Przy wyborze drzwi należy zwrócić uwagę między innymi na to, czy są one przylgowe oraz 
czy mają uszczelkę (jedną lub dwie) na ościeżnicy bądź skrzydle. Obie te cechy wpływają 
korzystnie na szczelność drzwi, a więc również na izolacyjność akustyczną. 

Bardzo dobrej jakości drzwi można zakupić w http://panel-pol.com.pl/ 


